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Sehwi 


Lo sehwi (o sefwi, ahiese) es una lenga kwa parlada en 
Ghana. 

Localisacion e dialèctes 


Lo sehwi es parlat dins lo nòrd de la region Western North 
[11 r ° [2] 
de Ghana . Los dialèctes son lo wiawso e l'anhwiaso . 


Notas e referáncias 


1. Broohm 2019, p. 2. 

2. Broohm 2019, p. 5. 

Fonts 


■ (en) Obed Nii Broohm, 2019, Issues in Esahie 

Nominal Morphology: From Inflection to Word-formation (https://iris.univr.it/retrieve/handle/ll 

562/994180/125673/PhD_Thesis_Broohm%20lssues%20in%20Esahie%20Nominal%20Mor 
phol ogy.pdf) , tèsa, Universitat de Verona. 
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